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TAŞOVA DEVLET HASTANESİ'NDE TADİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Taşova Devlet Hastanesi onarım ve güzelleştirme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. 
İlçemizde sağlık alanında büyük bir eksikliği gideren güzide kuruluşumuz Taşova Devlet 
Hastanesi binası, daha güzel ve alımlı olması bakımından dış cephe ve pencere yenileme ve 
değişim çalışmalarını gerekli kılmıştı. Hastanemizin daha da güzelleştirilmesini amaç edinen 
bu çalışmalar sonunda, hastane binamız daha modern bir görünüme kavuşacak. 


Emeği geçenlere teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 
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